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Verdagen beslistermijn, oprichten woning, De Swaan 10. 

Verdagen beslistermijn 

Burgemeester en wethouders van Langedijk maken bekend dat voor de volgende aanvraag de beslis¬ 
termijn is verlengd met een termijn van maximaal 6 weken: 

Voor: oprichten woning 

Locatie : De Swaan 10, Zuid-Scharwoude 

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum: 1 december 2015 


Langedijk, 8 oktober 2015 

Burgemeester en wethouders van Langedijk 
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